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Nombre científico: Flos Pedibus Paulum 
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N . o sinzapatico, cayito de oro, 
ombre común: piecitos o pielimpio 


Usos y características: también conocidas como 
pielimpio o cayito de oro germinan en cualquier 

| terreno: sobre la roca, la hierba, junto a la raíz del. 
árbol. Décadas atrás era uno de esos cultivos que E 
parecía que caminara porque se le veía aquí y allá, 
pero cayó en desuso cuando en el país se masificó la 
semilla de ld flor zapato. f 3 


